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PART III 
Stores Purchase 


Ayurveda Medical Education Department 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
22 -11- 2014 , ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിവരെ. 


ദർഘാസ് ദീർഘിപ്പിക്കൽ പരസ്യം 


ദർ ഘാ സ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമ യ വും 
22 - 11- 2014, 3 മണി. 


നമ്പർ സി1 / 3549 / 2014 / ജി . എ . വി. സി . 


2014 ഒക്ടോബർ 16 . 


31-3 - 2015 വരെ നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


- തൃപ്പൂണിത്തുറ ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ കോളേജിലെ 
ഫാർമസിയിൽ ഡിസിന്റഗ്രേറ്റർ & മോട്ടോർ (40 HP ) വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിനും സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമായി നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിൽ 
സീൽ ചെയ്ത ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ — 08/ 2014 - 15. 


ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങൾ തപാലിൽ ലഭി ക്കു ന്ന തിന് 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയ്ക്കു പുറമെ 50 കൂടുതൽ അടയ്ക്കേണ്ട 
താണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില യായി ചെക്കുകൾ, 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പുകൾ എന്നിവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ഫോറം 
വി . പി . പി . വഴി അയയ്ക്കുന്നതല്ല . 


ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുക - 6 ലക്ഷം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( വാറ്റ് ഉൾപ്പെടെ); 


ഒറിജിനൽ 


1,260 . 


ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- 630. 
ദർ ഘാ സ് ഫോറങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന തീയതിയും 
സമ യവും - 20 - 10 - 2014 മുതൽ 20 - 11- 2014 വരെ രാവിലെ 
10.30 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി വരെ. 


ദർഘാസ് നീട്ടി വയ്ക്കുന്നതിനും യാതൊരു കാരണവും 
കൂടാതെ റദ്ദാക്കുന്നതിനുമുള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ 
നിക്ഷിപ്ത മാ യി രിക്കു ന്ന താ ണ്. സർക്കാർ വകുപ്പുകളിൽ 
നില വിലുള്ള എല്ലാ ദ ർ ഘാസ് നിബ ന്ധ ന കളും ഈ 
ദർ ഘാ സിനും ബാധ ക മാ യി രി ക്കു ന്ന താ ണ് . കൂടു തൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവർത്തി സമയങ്ങളിൽ കോളേജ് ആഫീസിൽ 
നിന്നും അറിയാവുന്നതാണ്. 


No. C1/3549/2014. 

16th October 2014. 
Sealed tenders are invited for the supply & 
installation of Disintegrator with Motor 40HP in 
Pharmacy of Government Ayurveda College , Tripunithura. 

The tenders should superscribed tender for the 
Supply & Installation of Disintegrator in pharmacy of 
Govt. Ayurveda College, Tripunithura and addressed to 
the Principal, Govt. Ayurveda College , Tripunithura. 

P. A . C. - 6, 00,000. 

Cost of tender form (Non -refundable ), (Including 
Taxes ). 

Original - 1,2600. 

Duplicate = 630 . 
- 50 will be charged extra towards the postage if the 
tender form has to be sent by post. 

| Date and time of sale of tender form - 20 -10 - 2014 to 
20 -11- 2014 , 10 a . m . to 2 p . m . 

Last date and time for receipt of tender form 
22-11 - 2014 , 2 p . m . 

| Date and time for opening of tenders - 22 -11- 2014, 
3 p . m . 

Date upto which the rates are to be firm 
31- 3-2015. 

Intending tenderers may on application to the 
Principal, Government Ayurveda College, Tripunithura 
obtain the requisite tender forms against cash remittance . 
The tender form is not transferable . Cheques , Postage 
Stamps etc . will not be accepted towards the cost of 
forms nor will the form be sent per V . P . P . 


പരി ഗ ണിക്കു ന്ന ത ല്ല . കവറിനു പുറ ത്തായി കണ്ണൂർ 
ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കംപ്യൂ 
ട്ടറൈസ്ഡ് ഒ. പി. ടിക്കറ്റ് ( എ -4 സൈസ്) വിതരണം ചെയ്യുന്ന 
തിനുള്ള ക്വട്ടേഷനുകൾ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. 
ഏ 
കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയ കരാറുകാരൻ നിരക്ക് 
അംഗീകരിച്ചതായി അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചാൽ, കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് 
ആയുർ വേദ കോളേജ് ആശു പത്രി സൂപ ണ്ടിന്റെ 
നിർദ്ദേശാനുസരണം പരമാവധി 10 ദിവസത്തിനകം പ്രസ്തുത 
സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
അടങ്കൽ തുക - 99, 000. 

- [ No. 05/ 2014 -15) 
No. B -1216/2014/ AVCH . 

17th October 2014. 
Sealed quotations are invited for the supply of 
Computerised O . P. Ticket (Size : A4 Thick Sheet ) 
(9x12x1x4 4P Printing ) — 100000 Nos. to Govt. Ayurveda 
College Hospital, Kannur, Pariyaram . 

The envelopes containing the quotation should bear 
the superscription “ The Superintendent, Govt. Ayurveda 
College Hospital, Kannur, Pariyaram ” and should be 
addressed to (H . E . Designation of Purchasing Officer). 
Intending tenderers may submit the quotations on their 
own papers. 

Last date for receipt of quotations is 4 - 12 - 2014 
- 3 . p . m . Late quotations will not be accepted. 

- The quotations will be opened at 3 .30 p . m . on 
4 - 12 - 2014 in the presence of such of the tenderers or 
their authorized representatives who may be present at 
that time. The maximum period required for delivery of the 
articles should also be mentioned. 

Details of the requirements and the conditions 
governing their supply can be obtained free on request 
from the Office of the Superintendent, Govt. Ayurveda 
College Hospital, Kannur, Pariyaram till 2 -12-2014. 

Estimated Cost - 99,000 . 
Govt. Ayurveda College Hospital, 

| (Sd.) 
- Pariyaram , Kannur. 

Superintendent. 


Govt. Ayurveda College , 
Tripunithura. 


(Sd.) 
Principal. 


ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ് 

[ നമ്പർ 05/ 2014 - 15 ) 
നമ്പർ ബി - 1216 /2014 / എ . വി. സി.എച്ച്. 2014 ഒക്ടോബർ 17 . 

- കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ കോളേജ് ആശുപത്രിയി 
ലേക്ക് കംപ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ഒ . പി . ടിക്കറ്റ് ( എ - 4 സൈസ്) 
100000 എണ്ണം വിതരണം ചെയ്യു ന്ന തിന് താല്പ ര്യ മുള്ള 
വ്യക്തികൾ സ്ഥാപന ങ്ങ ളിൽ നിന്നും മുദ്ര വച്ച ക്വട്ടേഷൻ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തികൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടി വരുന്ന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി 
മുദ്രവച്ച കവറിൽ ക്വട്ടേഷനുകൾ 4 - 12 - 2014 തീയതിക്ക് ഉച്ച 
കഴിഞ്ഞ് 3 മണിക്ക് മുമ്പ് കിട്ട ത്ത ക്ക വിധം സൂപണ്ട്, 
ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ കോളേജ് ആശുപത്രി, കണ്ണൂർ, 
പരിയാരം മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത സമയ 
ത്തിനുള്ളിൽ ലഭിച്ച ക്വട്ടേഷനുകൾ അന്നേ ദിവസം 3.30 - ന് 
ക്വട്ടേ ഷ നിൽ പങ്കെടുത്ത വ്യക്തികൾ/ സ്ഥാപ ന ങ്ങ ളുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

-- യാതൊരു കാര ണ വും കാണിക്കാതെ തന്നെ 
ക്വട്ടേഷനുകൾ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നതിനോ നിരാകരിക്കുന്നതിനോ 
ഉള്ള അധികാരം ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 
വൈകി കിട്ടുന്ന ക്വട്ടേഷനുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 


